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Examenul de bacalaureat naţional 2019 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


Model 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. c 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a forțelor ce acționează asupra corpului. 4p 
b. Pentru: 4p 
T, =m,g 1p 
T, = mgsina+ Fy 1p 
Fo = k:A9 1p 
rezultat final: A/, =10cm 1p 
c. Pentru: 4p 
m,g-T, = ma 1p 
T,- G, = ma 1p 
G, = mgsina 1p 
rezultat final: a = 4m/s* 1p 
d. Pentru: 3p 
F, =T, 43 2p 
rezultat final: F, = 31 N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 4p 
E = E aE; tp 
mvş 
E 1 
a = 3 p 
E, = mgh, 1p 
rezultat final: E =14 J 1p 
b. Pentru: 4p 
La = Mg (hnas — M) 1p 
2 
M9hyax z To + mgh, 2p 
rezultat final: L =10 J 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Model 
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C: Pentru: 4p 
E, =E,+E, 1p 
E,=f-E, 1p 
E, = mgh 1p 
rezultat final: h =1,4 m 1p 

d. Pentru: 3p 
E, = E, 1p 

mv? 
E, = 5 1p 
rezultat final v, =11,8 m/s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul I 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 

1.1. b 3p 

2. a 3p 

3. c 3p 

4. d 3p 

5. c 3p 

TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
N =v N, +v,N, 1p 
PMV., _ PaVa 1 
SRT SAT d 
rezultat final: N = 12,04 -10% molecule 1p 

b. Pentru: 4p 
m 
— =V +Va 1p 
u 
m=m, +m, 2p 
rezultat final: u = 18 g/mol 1p 

C. Pentru: 4p 
p(V, + V2)= (v +v2): RT 1p 
P_P 2 
T Y i 
rezultat final: p' =1,6.10%Pa 1p 

d. Pentru: 4p 
Q=Q +Q, 1p 
Q, =v;Cpn (T-T) 1p 
Q, =V;C (T-T) 1p 
rezultat final Q = —2 kJ 1p 

TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Model 
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B. Subiectul al Ill-lea 


lila. | Pentru: 4p 
AU =vC, (n -T,) 1p 
Pi Po ; 
vy i 
T, =4T, 1p 
rezultat final AU, =9 kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
Q3 = vRT, ina 1 p 
vV 
P2V2 = P3V3 1p 
P2V2 = VRT; 1p 
rezultat final Q,, = 5,6 kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
pai RENEK 1p 
2 
Los = Q3 1p 
Lı =P (V -4V,) 1p 
rezultat final Loa = 2,6 kJ 1p 
d. Pentru: 3p 
7 = 1 
TIR | p 
L + [e AR 
Osaat =vC, (T, -T,) 1p 
rezultat final 7 = 14,8% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Model 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
C. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
E=U 2p 
rezultat final: Uy = 19,5 V 1p 
b. Pentru: 4p 
I = 1- Ip 3p 
rezultat final: 4 = 0,75 A 1p 
C. Pentru: 4p 
Us = E - Ir - Ug 1p 
R, R 
rezultat final: R} = 5,330 1p 
d. Pentru: 4p 
R,- R 
Ra. = 2 3 
20, RER 2p 
A E 
= 1p 
Ri + Rə +r 
rezultat final: /' = 0,88 A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
Ill.a. | Pentru: 4p 
W, =R, -1° -At 2p 
E 
l = 
"Rar Ip 
rezultat final: W, = 3,6kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
r =4R;: Rio 2p 
RR 
R.- = 1 2 
12" R +R, 1p 
rezultat final: R, = 20 1p 
Cc. Pentru: 3p 
_ _Fh2 
Rip+r 2p 
rezultat final: 7 = 33,3% 1p 
d. Pentru: 4p 
Rexterior =! 2p 
Run - R. 
Fiexterior = Rah 1p 
rezultat final: Rp =6 Q 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Model 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
D. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
Yə 
DAE 1 
yı 5 
Y2 _ X2 
LE = 1 
Rx p 
D=-x +x, 1p 
rezultat final: D=1 m 1p 
b. Pentru: 4p 
e iezi A 
X% xXx f P 
1 
TEn 1 
i p 
rezultat final: C = 4 m” 1p 
c. Pentru: 3p 
X = X +AX, 1p 
X, = XI 1 
2 1+C0x% P 
rezultat final: x, =1,5 m 1p 
d. Pentru: 4p 
D=f+f 1p 
CARA 3 
d, f P 
rezultat final: d, =9 mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
2ti 
D= — 3 
p) p 
rezultat final D = 3m 1p 
b. Pentru: 4p 
X4 max = 4i 1 p 
X, 5 
max PE Seti 2 
D 2I j 
rezultat final 5 = 2um 1p 
C. Pentru: 4p 
A =e(n-1) 3p 
rezultat final A = 3um 1p 
d. Pentru: 3p 
e(n-1)D 
AX = e(n-1)D 2p 
2/ 
rezultat final Ax = 9mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Model 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


